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Da nun nach Gl. 13
so wird
Die DurchfhiBmenge solcher Diisen ist also nur abhangig von ihrem kleinsten Querschnitt, dem Eintrttszustand, der Eintrittsgeschwindigkeit und der Natur des stromenden Korpers.
Der Gegendruck auf die Ausstromoffnung kommt nicht in Be-tracht. Bei alien Gegendriicken, fiir die normale Wirkungsweise moglich ist, ist die durchflieBende Gewichtsmenge nur vom Anfangs-zustand abhangig. Voraussetzung ist nur, -daB die Diise mit solchem Austrittsquerschnitt versehen ist und so betrieben wird, daB der Druck im Endquerschnitt mit dem AuBendruck gleich ist.
Bei Expansionsdiisen mit der Eintrittsgeschwindigkeit w0 = 0 wird
Dies ist gleichzeitig die groBtmogliche AusnuBmenge einfacher konvergenter Miindungen (vgl. Abschn. 64).
Bei Verdichtungsdiisen muB wegen wQ^>wa die Formel 15 beibehalten werden. Die DurchfluBmengen konnen bei groBeren Werten von w^ : gkpQVQ oder WQ : ws fiir den gleichen Anf angsdruck pQ sehr erheblich groBer sein als bei Expansionsdiisen und sie sind ferner abhangig von der Zulaufgeschwindigkeit, was bei den Expan-sionsdiisen nur in sehr geringem MaBe der Fall ist. 1,109     1,309    1,763    2,426    3,375    6,592    12,70, dagegen mit A =1,3, iiberhitzten Wasserdampf,
